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Для защиты органов дыхания, глаз и лица от радиоактив¬ 
ных, отравляющих веществ и бактериальных средств 
взрослое население может пользоваться фильтрующи¬ 
ми противогазами ГП-5, ГП-4у и войсковыми. ПГ 





Принцип действия противогаза: зараженный воздух 
при вдохе проходит через коробку, очищается в ней 
и поступает под шлем. [71 









Чтобы противогаз был надежен, надо 
правильно его подобрать, подогнать, научить¬ 
ся пользоваться им и содержать его в пол¬ 
ной исправности и готовности. 





"“Сложите результаты двух измерений и по полученной 
сумме найдите в таблице нужный размер шлем-маски. 



Сумма измерений 
(в см) 


Требуемый размер 
лицевой части 


До 92 

От 92 до 95,5 
От 95.5 до 99 
От 99 до 102.5 
Более 102,5 


шер шлем-маски обозначен на ее подбородочной части. 
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Для определения размера масни противогаза ГП-4у 
достаточно измерить высоту лица штанген-циркулем 
или линейкой с планной 









и найти в таблице 


Высота лица 
(в мм) 


От 99 до 109 
От 109 до 119 
Болѳѳ 119 


іужный размер. 


Требуемый размер 


масни 












Получив противогаз, проверьте его комплектность, 
внимательно осмотрите все части. На коробке не 
должно быть вмятин и ржавчины. эі 




Обязательно посмотрите, есть ли в вашем противо¬ 
газе вдыхательный и основной выдыхательный нла- 


паны, резиновое пронладочное кольцо и в исправ¬ 
ном ли они состоянии. ю) 






Проверьте танже пряжни, пуговицы, тесемки сумки 
противогаза. В сумне должны быть коробка с неза¬ 
потевающими пленками и специальный карандаш. 






Нан тольно возниннет угроза нападения, немедленно 
подготовьте противогаз: продезинфицируйте шлем; 
новый шлем для удаления тальна протрите влажным 
тампоном. ' И 












Чтобы стенла очное не запотевали, вставьте неза¬ 
потевающую пленну (желатином вверх) и прижмите 
ее н стенлу очнов обоймой. [й] 








>и 
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ов и 
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неск 


к! 


Если 

наран, 

разот 

понры 





Примерьте шлем. Если у вас не шлем, а маска 
с помощью пряжек и тесемок подгоните ее. 




Шлем (масна) должен быть подогнан по размерам лица 
и головы. Зараженный воздух будет свободно проникать 
под шлем (масну), если он велин. [ю] 


РГДБ 

2018 


Если же шлем (маска) мал, то он 
будет так сдавливать лицо и голову, что 
противогаз придется снять. 
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А теперь нужно собрать противогаз. Делается это тан. 




♦ 


Иоробну противогаза присое¬ 
дините непосредственно н 
шлему. 


Если у вас противогаз ГП-4у, 
соедините иоробну с лицевой 


частью. 






При сборне войснового противогаза обратите вни¬ 
мание на то, чтобы боновой шов коробки и очни 
были обращены в одну сторону. ГгГ 




Собранный противогаз проверьте на герметичность. 
Занройте отверстие в дне норобни и сделайте вдох. При 
вдохе воздух не должен проходить под шлем (маску). 








Если при вдохе воздух все-тани проходит, проверьте 
противогаз по частям: лицевую часть, соединительную 
трубну. Если можно, устраните неисправности. Если 
сделать это нельзя, замените противогаз. [ад 





Окончательно проверяют, ка^ 


наснольно он герметичен, в г 



подогнан противогаз и 
мере газоокуривания. і 24 | 







Собранный и проверенный противогаз уложите в сумну 

Возьмитесь правой рукой за ■ . I 

очки, левой руной перегните щ 

шлем вдоль, закрыв им пра- I - 1\ 

вое стекло. *Ч \ 


Перегните шлем поперек, за 
крыв левое стекло. [; 






Расправьте сумку, вложите противогаз коробкой 
вниз и застегните сумку. (м) 









2018 Научитесь правильно укладывать противогаз ГП-4у. 



Коробку уложите в малое 
отделение сумни. 


Левой руной возьмите лицевую 
часть за клапанную норобну, а 
правой вложите тесемки с наза¬ 
тыльником внутрьімасни. ' 2 7 І 









Несложно уложить войсковой противогаз. 



А затем, сложив шлем, уло 
жите его в большое отде 
лѳниѳ сумки. г 2 


Вначале вложите в сумну 
норобну-обязательно швом 
вперед. 







нападения 
осить его 
гивогаз д< 
іа уровне 
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В „боевое" положение противогаз пере¬ 
водится по сигналам „Химическое нападение", 
„Радиоантивное заражение", „Бактериальное 
заражение", по команде „Газы" и в тех слу¬ 
чаях, когда вы сами обнаружите какие-либо 
признаки заражения воздуха и местности. 


32 



Посмотрите, кан нужно надевать шлем в „боевое" 



положение. 


Приложите нижнюю часть шлема 
под подбородок. 


Возьмите шлем 
обеими рунами. 


Передвигая пальцы снизу вверх, 
натяните шлем на голову, расправь¬ 
те его. Очки должны находиться 
точно против глаз. 










Теперь сделайте резкий выдох, чтобы удалить за 
раженный воздух из подмасочного пространства, 
отнройте глаза и начинайте нормально дышать. [з< 





Противогаз ГП-4у надевают так. 



Возьмите височные и затылоч¬ 
ные тѳсѳмни тан, чтобы боль¬ 
шие пальцы рун были обраще¬ 
ны внутрь. 


Приложите нижнюю часть 
маски к подбородну и на¬ 
тяните маску на лицо. з7 










Ес 

по. 

ВОІ 

ли вам г 

ложении 
и боку. 





'I 



ПЛЕНКИ 


Сняв противогаз, тщательно протрите шлем (масну) 
изнутри, не насаясь незапотевающих пленок, и уло¬ 
жите его в сумну. Ѵу 



Если вы находились в противогазе под дождем, вы¬ 
трите досуха шлем (масну), норобку и все металли¬ 
ческие части, высушите сумку. Противогаз надо 
унладывать тольно в сухую сумку. лі] 


га 




Если противогаз заражен, снимите видимые капли 
отравляющих веществ тампоном, смоченным в жид- 
ности из индивидуального противохимического паке¬ 
та. Противогаз при этом не снимайте. Это можно бу¬ 
дет сделать только на пункте специальной обработки. 




Зимой в сильные морозы смерзаются клапаны, от¬ 
вердевает шлем, обледеневают стекла очков. 



шите 

ротиі 

норо 
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При пользовании противогазом он может 
получить повреждения. Во всех случаях ста¬ 
райтесь быстрее заменить его. Но до полу¬ 
чения другого противогаза придется пользо¬ 
ваться неисправным. 
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Если сильно порван шлем, разбиты стекла очков, 
повреждены клапаны, соединительная трубка, немед- 
ленно задержите дыхание, закройте глаза. 





ротивогаз, наде 
те маску повре - 
противогаза. 










Для защиты используют и промышленные противо¬ 
газы. Они номплентуются со шлемами. Правила под¬ 
бора шлема и пользования этими противогазами те 
же, что описаны выше. &о] 
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Держите противогаз тольно в сухом и прохладном 
месте. Особенно вредно влияет на него сырость, 
ноторая сильно понижает его защитные свойства, іг] 
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Противогаз требует бережного отношения. 
Берегите его от ударов, толчнов и сильных 
сотрясений. Не храните в противогазовой сумке 
посторонние предметы. Учитесь пользоваться 
противогазом! 



РГДБ 

2018 


КОНЕЦ 

Диафильм подготовлен по заказу 
Штаба граждансной обороны СССР 

Автор Ю. А. Лебедева 
Консультант В. В. Вознесенский 
Художнин В. В. Жуковский 
Оформитель С. В. Новикова 
Редантор Н. Г. Бабкина 

Студия „Диафильм**, 1968 г. 

Москва, Центр, Старосадсний пер., д. N9 7 

Д-30-68 Цветной 0-30 Т03067 

ы 


